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0. INTRODUCCIÓN 

0.1 Para la transmisión de la lengua resulta significativa la capacidad informativa de los 
diferentes canales sensoriales con función de superar las limitaciones intrínsecas a la 
palabra hablada. 

Esta consideración es válida, sobre todo, para la escritura alfabética que traduce la palabra 
hablada del canal sensorial acústico al óptico y así logra una superación (conservación) de las 
distancias en el tiempo y en el espacio, superación que está fuera de las posibilidades de la 
palabra hablada. Para la orientación se utilizan sistemas de signos gráficos que deben ser rá- 
pidamente comprensibles (ver Anexo A). 
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Para poder cumplir con esta tarea parece necesario perfilar a un tiempo el origen histórico, 
la evolución y el desarrollo de los símbolos gráficos en su ámbito disciplinario. Sólo el cono- 
cimiento de su evolución facilita la elección de símbolos para determinados proyectos y 
aclara al mismo tiempo lagunas e insuficiencias al respecto. 

Para este propósito, en esta guía se elabora los símbolos generales de mayor comprensibili- 
dad; por lo cual, se estructura gráficas elementales, para tomar en cuenta a un tipo deter- 
minado de percepción. 
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1. OBJETO 

1.1 Esta guía establece los signos de seguridad con el propósito de identificar e interpretar 
claramente un mensaje. 



2. ALCANCE 

2.1 Esta guía se aplica a signos y símbolos de uso general para interiores de edificios. Este 
símbolo, si es necesario, se refuerza con una leyenda explicativa bajo el signo 
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3. TERMINOLOGÍA 

3.1 Color de seguridad. Es un color de propiedades colorí métricas y/o fotométricas especificadas, al 
cual se asigna un significado de seguridad, (ver Anexo A. Norma INEN 439). 

3.2 Símbolo de seguridad. Es cualquiera de los símbolos o imágenes gráficas usados en la señal de 
seguridad. 

3.3 Señal de seguridad. Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un caso particular, 
obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color de seguridad y de un 
símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede también incluir un texto (palabras, letras o 
números). 

3.4 Color de contraste. Uno de los dos colores neutrales, blanco o negro, usado en las señales 
de seguridad. 

3.5 Señal auxiliar. Señal que incluye solamente el texto que se utiliza, de ser necesario, con la señal 
de seguridad, para aclarar o ampliar la información. 



4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Colores de seguridad 

4.1.1 La Tabla 1 establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus respectivos significados 
y da un ejemplo de uso correcto de los mismos. 

4.2 Colores de contraste 

4.2.1 Si se requiere un color de contraste, éste debe ser blanco o negro, según se indica en la 
Tabla 2. 

4.2.2 El color de contraste para negro es blanco y viceversa. 

4.3 Señales de seguridad 

4.3.1 La Tabla 3 de la Norma INEN 439 colores señales y símbolos de seguridad establece las formas 
geométricas y sus significados para las señales de seguridad. Ver aplicaciones en el Anexo A de 
este documento. 
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4.4 Señales auxiliares 

4.4.1 Las señales complementarias deben ser rectangulares. El color de fondo debe ser blanco con 
texto de color negro. En forma alternativa, puede usarse como color de fondo, el color de 
seguridad de la señal principal, con texto de color de contraste correspondiente. 

4.4.2 Los tamaños de las señales auxiliares deben estar de acuerdo a los tamaños para rótulos 
rectangulares, cuyas dimensiones se establecen en la Norma INEN 439 colores señales y símbolos de 
seguridad. 

4.4.3 Los textos deberán estar en idioma español. 

4.5 Diseño de los símbolos 

4.5.1 El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y deben evitarse detalles no 
esenciales para la comprensión del mensaje de seguridad. 

4.6 Distancia de observancia 

4.6.1 La relación entre la distancia (L) desde la cual la señal puede identificarse, y el área mínima (A) 
de la señal, está dada por: 



A =" 



2 000 



La fórmula se aplica a distancias menores a 50 m 



TABLA 1. Colores de seguridad y significado 



COLOR 


SIGNIFICADO 


EJEMPLOS DE USO 


ROJO 


Alto 


Señal de parada. Signos de prohibición 




Prohibición 


Este color se usa también para prevenir 
fuego y para marcar equipo contra in 
cendio y su localización. 


AMARILLO 


Atención 


Indicación de peligros (fuego, explosión,' 
envenenamiento, etc). 




Cuidado, peligro 


Advertencia de obstáculos 


VERDE 


Seguridad 


Rutas de escape, salidas de emergencia, 
estación de primeros auxilios. 


AZUL 


Acción obligada 


Obligación de usar equipos de seguridad 
personal. 




Información 


Localización de teléfono. 
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El azul se considera color de seguridad sólo cuando se utiliza en conjunto con un círculo. 

TABLA 2. Colores de contraste 
COLOR DE SEGURIDAD I COLOR DE CONTRASTE 



Rojo blanco 

Amarillo negro 

Verde blanco 

Azul blanco 
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ANEXO A 



A.1 Ejemplo de símbolos gráficos 



No. 



SÍMBOLO 



SIGNIFICADO 



U 



1.2 



.-i..? 



2> í *= 




H -i 






1,3 






.«. 



^ 



Un 



Indicación de dirección 



Entrada 



Salida 
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1/- 



1,5 



1.6 



1.B 



símbolo 








SIGMHCAUO 



Escalera de subida 



Escalera de bajada 



EscaJera cié canica dt subida 



EvsOíilít:]. mecánica de bajada 



Ascensor 
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No. 



SÍMBOLO 



1.9 




1.10 




SIGNIFICADO 



Prohibido el zaso 



hr armudó" 



1.11 




Prohibido tocar 



1.12 




Hlcctíicidad 



U13 




Desperdicios 



- 



1985-061 



GPE INEN 038 



Nei, 



1.14 



1.15 



1.16 



1.1 1 



1*1 S 



S1MBOL O 








SIGNIFICADO 



Así^ rjkinAí; 



.^srr' fuahsillíírnfi 



Primeros auxilios 



Punto Je encuentra 



Ha_a. Je e: 



speis 
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No. 



1.19 



1-21 



1.2: 



1.23 



SÍMBOLO 








SIGNIFICADO 



O fitina de objetos perdidos 



Cambio de mutual a 



Sello* i\c conreos 



Correos 



Correo urgente y telegramas 
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Mo. 



1.24 



1,25 



1.26 



1.27 



1.28 



SIMBOLf) 










SIGNIFICADO 



A^c&s dtf&titLítdas a visitantes 



Niños extraviados 



Masajes 



Area.=¡ reservaílsLS 
a madres y nulos 



&i.lsi. lLi^ bíljss 



-10- 
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No. 



1.29 



SJMBOMI 



1JS0 





L31 




SIGNIFICADO 



Mintiü válidos 



RegiL-S, si:iiv^nirji 



Perros NO 



1.32 



1.33 




Teléfono 




Guardarropa 
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No. 



1.34 



1,35 



1-3Ú 



1-37 



1.3ÍÍ 



SÍMBOLO 








SIGKTFIfAlJO 



Fotografías 



R.«St5tUrU.nttf 



^^^^^^^^^^^^~ 



Cafetería, 



Bai 



Expendedor automático 
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No. 



1.39 



1.40 



1.41 



1.42 



1.43 



SÍMBOLO 








ttlGMl'KJADO 



Pe Incurría 



Jr'armzLcia. 



Ji-.no 



Dudiíi 



Sauna 
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Su. 



1.44 



1.4: 



.4Ú 



L47 



1.4-13 



S J VI fi O L O 











SIGNIFICADO 



Policía 



.-litis, cine 



Sdb¿ ck; baile 



Discoteca 



O; ti b. i L[i i y. í.-Li l.( ) n i ri l. i í:;j 
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Nk>. 



1.49 



1.50 



1.51 



! 1-52 



1.53 



SÍMBOLO 




Q 







SIGNIFICADO 



CüJisi^iLLL Je e^LLipy^t 



F^cturutiüTi de; ircjuípajes 



Distribución de equipajes 



Fumar 



Prohibido fumar 
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_No, 



SÍMBOLO 



1 .51 



SIGNIFICA1X) 



1.5 = 




1.56 




rmcrgeiicií. y l-l^íjÍlI^jl lüJub 



rfitiiiírrííi y ¡an H i nlo £3[ ¡7. 



Fisdo cera pia 



1.57 



1,jB 





huí&rmedades pLiIijuruiL-dií 



Ofta-lniulugía 
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No, 



1 .59 



1.60 



,61 



SÍMBOLO 






SIGNIFICADO 



"R:j d i ol ogía . rí. d ioterapia 



1.ÍÍ2 




■ • • 

wLiMA 

TIIJL 




■ • 






¡ 


+l> 




EMERGENCIA 









MLLLeiníh.Lii.d 



Sürvíjiü ¿l' bañe* 



l'rífnf-os ;í ii sílice y 
emergencia p¿rí. 11Í1T05 



A la QtlífUui hLi": rmr.rgf.'.ncia. 
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JNO. 



S 1 M JSÜLÜ 



&K¿NiriCADO 



1,64 




1.65 




ÍJermatolu^k 



l.tiíi 




1,67 



1,68 





Ototrífiola riii^ülojjm 



Nuíleocerí^pU 



Rccicii uacLc.os 



Medicina !prcvc Litiga 
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JNo. 



SÍMBOLO 



.69 



m 



m 



1.70 




1,71 



1. 72 




L ■■ j 





SIGNIFICADO 



Neurología 



Urología 



Odontología 



R.eumiociuiieniü y 



FannaciíL 
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No. 



1.74 



símbolo 



SIGNIFICADO 



1,75 




Ginecología 




1-Vfi 




1.77 



• • 



IIJL 



1.78 




Rehabilitación 



Terapéutica 



PeJiaií Ílí 



Bórico de sangre 
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NO- 



1.7 ( .> 



SÍMBOLO 



1-ftí) 



I.S'l 



1^- 



4 






1.83 




SICfMI 'ICAI3Ü 



Trsuur.atüLugía 



Silencie! 



Cirugía 



Stquiatiía 



Laboratorio 
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Nu, 



1 ,S'1 



1.85 



l.Só 



1.87 



!LSS 



SÍMBOLO 




o#o 




UAC 





SIGNIFICADO 



£üh di.-. juegus in£¡*iiiíles; 



Unidad de cuidados incensiyos 



T Jn i d n d de asi s-c-e jicia 
cardiológica 



Servicio de alquiler 



Servicio de ilL[4iiler Je cariua 
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APÉNDICE Z 



BASES DE ESTUDIO 



OTL AKHER Y MARTIN KRAMPEN. Sistemas de signos en la comunicación visual. Editorial 
Gustavo Gil¡-Barcelona, 1981 

INEN 439. Colores, señales y símbolos de seguridad 
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NFORMACION COMPLEMENTARIA 



GUIA DE PRACTICA 
SIGNOS VISUALES PARA INTERIORES DE EDIFICIOS 

Con el fin de racionalizar y regular los signos visuales para interiores de edificios, la Dirección 
General dispuso la elaboración de esta guía, habiéndose comenzado su ejecución en 
1984-06-01. 

Esta guía fue sometida a consulta dirigida en 1985-09-01 a 1985-12-01. 



Al no haberse presentado observaciones al texto, la Dirección General no consideró necesario 
convocar a un Subcomité Técnico de estudio. 

Esta Guía de Práctica fue aprobada por la Dirección General del INEN en 1987-07-14 
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